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فى ضوء الخلافات القائمة منذ الإنتخابات الماضية بنقابة المهندسين والتى تصاعدت وتيرتها فى الأشهر الأخيرة 
بين السيد المهندس / نقيب المهندسين والسيد المهندس أمين الصندوق من جهة وبين السادة المهندسين / الأمين العام 
باقى أعضاء هيئة المكتب من جهة أخرى دون أن يتمكن باقى أعضاء المجلس من الوصول لصيغة متوازنة لحل 
الخلافات بين الطرفين , 
من هنا تطوعت لجنة من حكماء المهنة بحس وطنى وغيرة على هذا الصرح الكبير الذى نفخر جميعا بالإنتماء 
إليه " ثقابة المهندسين المصرية " غير هادفين إلى أية مطامع إنتخابية بالنقابة ومن غير المنخرطين بالعمل النقابى. 
حريصين على صالح النقابة وسمعتها أمام الرأى العام ومصالح منتسبيها والذى يفوق عددهم ثمائمائة ألف 
مهندس وما لهم من دور فى مسيرة الإستقرار والتنمية لبلدنا العزيز. 
وقد تعهد جميع أعضاء اللجنة فى أول اجتماع لهم أن يقفوا على مسافة واحدة من جميع الأطراف وأن يتسم 
عملهم ورأيهم داخل اللجئة بالحيدة والنزاهة والشفافية والتجرد . 
كما أكدت اللجنة طوال فترة عملها أنها لاتنتمى لأى تيار أو جهة وأن رايها غير ملزم لأى طرف إلا إختيارأ . 
وقد عقدت اللجئة على مدى الشهرين الماضيين إجتماعات عديدة استمعت فيها إلى السيد النقيب وجميع السادة 
أعضاء هيئة المكتب كما استمعت لأراء بعض المهتمين بالشان النقابى وتابعت العديد مما ينشر من الطرفين على وسائل 
الإعلام أو التواصل الإجتماعى وانتهث اللجئة إلى تقرير حددت فيه مسؤولية كل طرف عما وصل إليه حال النقابة نتيجة 
الخلافات القائمة بينهم, 
وبعد المداولات والتشاور خلصت اللجئة إلى خارطة طريق من عشر نقاط لتحقيق التوافق النسبى للخروج من 
الأزمة الحالية إلى أن تجرى الإنتخابات القادمة وتتمثل هذه الخارطة فى :- 
- بطلان أية إجراءات تم اتخاذها خلال الفترة الماضية من طرف واحد دون توقيع الطرف الآخر طبقاً 
للقائون. 
2 انتظار حكم القضاء ليحسم ما نشا من خلافات قانوئية خلال الفترة الماضية فيما يختص بقرارات 
الجمعية العمومية فى 2023/3/6 . 
3- وقف كل الأنشطة التصعيدية بجميع اشكالها: سواه من فراراك أو جمعيات عمومية غير متوافق عليها أو 
إجراءات لسحب الثقة أو خلافه» وكذلك التوفف عن نشر أية بيائات إعلامية أو على وسائل التواصل 
الإجتماعى سواء جاءت من أحد الأطراف أو مؤيديه. 
4- الالتزام بالمهام التى ينص عليها القانون لكل موقع من المواقع داخل هيئة المكتب وبالتشاور ودون تغول 
طرف على إختصاصات الأخرء وفى حال الاختلاف يتم الاحتكام لرأى الأغلبية داخل هيئة المكتب أو 
المجلس والالتزام التام بما ينتهى إليه قرار الأغلبية سواء من عارضه أو من أيده , 
5- الاتفاق بين الطرفين على إختيار أعضاء لجنة حكماء محايدة تقوم بفض أى خلافات قد تنشا بين 
الطرفين حال عدم الوصول إلى اثفاق بينهم على أمر من الأمور. 
6- ضرورة التعامل على أسس الاحترام المتبادل بين النقيب والأمين العام. 
7- تغليب صالح المهندسين والنقابة وسمعتها أمام الرأى العام دون صدام مع أجهزة وهيئات الدولة. 
8- عدم استقواء أى من الطرفين بتكتلات أو انتماءاث ائتخابية وأن يكون الولاء لجميع مهندسى مصر وليس 
لفصيل أو مجموعة معينة, 
9- عدم اتخاذ ای قرار من ای طرف دون عرضه والتشاور بشأئه بين أعضاء هيه ليك 
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0- التعاون لتسيير العمل الاعتيادي حيث أن العديد من الأنشطة التى تمس مصالح المهندسين والدولة 
متعطلة ائظاراً لنتيجة حسم الخلافات. 


وقد تم دعوة كل طرف من الطرفين على حدة فى الإجتماع قبل الأخير لعرض هذه الخارطة وإبداء الرأى فيها 
فحضر الطرف الأول ( السيد النقيب والسيد أمين الصندوق ) فى الوقت المحدد وأبذيا قبولهما لتلك الخارطة وإمكانية 
الإلتزام بها حال قبول الطرف الآخر لها. 

فيما لم يحضر أى من أعضاء الطرف الآخر ( الوكلاء والأمين العام والأمناء المساعدون ) فى الوقت المحدد 
لسيادتهم لمعرفة هذه الخارطة سواء لأعذار لاترى اللجنة جديتها وبعضهم دون اعتذار عن الحضور. 


> وإنهاءأ لهذه المرحلة من عمل اللجنة والتزاماً بواجبنا نحو جموع مهندسى مصر ونقابتنا العريقة وفى 
ضوء ما وصلت إليه الأمور من عدم قبول الطرفين معأ لصيغة توافقية . 

> وبعد أن سادت روح الخلاف والتحزب والإستقطاب بين من أولوهم جموع المهندسين ثقتهم ولو على 
حساب الصالح العام والذى لمسته اللجنة خلال عملها من جميع الأطراف المتنازعة. 
وكذلك عدم قيام المجلس الأعلى للنقابة بالدور الذى كان ينبغى أن يقوم به فى احتواء ما نشا من 
خلافات " فى إطار تطبيق القانون " والإنجراف نحو التصعيد والإنصراف عن القضايا الأساسية التى 
تهم المهندسين وعلى رأسها تفعيل الطرق المختلفة لتنمية مصادر النقابة لتعظيم خدماتها لجموع 
المهندسين › من هنا : 


رئيس اللجنة: | - معمارى مُعلم / عصام صفى الدين - مؤسس بيت المعمار المصرى بوزارة الثقافة 
وعضوية كلٍ | - دكتور مهندس / حسين عباس - أستاذ بكلية الهندسة - جامعة الأزهر 
من - دكتور مهندس / حكيم يوسف العفيفى - رئيس قسم العمارة بالفنية العسكرية سابقاً 
(حسب | - دكتور مهندس / سعد محمد الجيوشى - وزير النقل الأسبق 
الترتيب | - مهندس / شريف هدارة - وزير البترول الأسبق 
الأبجدى) | دكتور مهندس / عابد خطاب - وكيل أول النقابة الأسبق 
- دكتور مهندس / عبد القوى خليفة - وزير مرافق مياه الشرب والصرف الصحى السابق 
- المعمارى / محسن عاطف - أمين عام شعبة عمارة الأسبق 
- دكتور مهندس / هانئ عيسى الفقى - أستاذ بالجامعة الروسية 
- دكتور مهندس / هانئ محمد الهاشمى - أستاذ بكلية الهندسة - جامعة القاهرة 
- دكتور مهندس / هشام عرفات مهدى - وزير النقل السابق 
مقرر اللجنة: | - دكتور مهندس/ إبراهيم هلال - أستاذ بكلية الهندسة - جامعة عين شمس 
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